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SOLEJNOGASTRE DU GOLFE DE GASCOGNE, 

par Eugene Leloup (Bruxelles). 


Origine et hatekiel. — Au cours des campagnes scientifiques 
effectu^es par le Prince Albert de Monaco, un soMnogastre a 
6te recueilli a la Stn. 44 (1). 

Descriftion. — Ce solenogastre, bxmn-grisatre 7 mal conserve 
dans une solution alcoolique ? n’est connu que par un mor- 
ceau repr^sentant Pextremit6 posterieure. Comme Pindique la 
figure 17, le corps arrondi, enroule, assez mince mesure (*) 
1,8 mm. de diamdtre; il se termine en bout obtus. Le sillon 
ventral ne renferme qu’un pli ventral cilie, mince, assez Meve 
(fig. 1-10) qui s’arr&te a quelqne distance de Porifice cloacal, 
subterminal et assez court. 

Une coupe transversale effectude en avant du systeme g^nital 
presente (fig. 1) une forme ari^ondie et laisse voir de Pext6rieur 
vers Pint6rieui]: a) la paroi du coi*ps qui comprend (fig. 15, 16) 
a 1 ) une cuticule, epaisse de ± 100 /x, perforie de nombreuses 
cavites allong^es mais vides de leur contenu. Par comparaison 
avec les autres solenogastres, on peut admettre que le corps 

(1) Stn. 44 — 20 juillet 1886 — Latitude : 46° 27’ N. — Longi- 
tude : 4° 08 J 45” W. — Profondeur : 166 metres — Sable vaseux — 
Chalut. 

(*) Avant les manipulations techniques. 
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etait recouvert de lougs spicules aciculaires disposes sur plu- 
sieurs couehes entrecrois4es, af) une couche 4pidermique pris- 
matique simple qui donne naissance a de nombreuses papilles 
constitu£es par un long p6doncule fin et par une petite ampoule 
terminale, a 5 ) deux couches musculaires, ime circulaire et une 
longitudinale, peu developp^es. Les muscles ventraux sont peu 
epais mais assez larges. 

b) La cavite g6nerale du corps, 6troite, s^pare la paroi du 
corps de c) la paroi intestinale, epith&Lium prismatique simple ? 
constitue de cellules de soutien et de cellules vides ou Tbourrees 
de petits grains. Le long de la ligne m6dio-dorsale ? il existe une 
bande de cellules cubiques et cili6es. d) La cavit6 de Tintestin 
mojen, vaste, indivise, emplit tout l’espace interieur. Sa paroi 
dorsale est deprimee par 

e) les glandes g6nitales. Ces derni6res ? paires et hermaphro- 
dites, surmont6es par le sinus dorsal, offrent la structure 
habituelle avec les ovocytes sur les parois internes et les sper- 
matocytes sur les parois inferieures (fig. 1). 

L’intestin moyen se poursuit insensiblement dans l’intestin 
terminal tapissd entierement par un 6pithelium cubique, cili6, 
simple (fig. 7-8). Rectiligne et de diametre assez large, Fintestin 
debouche au plafond de la cavite cloacale par un orifice anal 
largement ouvert (fig. 13). 

Les conduits gono-pericardiques sont longs (fjjg. 2-5). La 
cavit§ pericardique ? assez vaste, s'etend sur les cdtes (fig. 8-9). 

Les gonoductes arrondis presentent sur leur trajet deux v6si- 
cules seminales ampulliformes, non pedonculees, espacees 
(fig. 4 ? 5) ; ils aboutissent chacun dans un receptacle s6minal 
(fig. 3) qui se prolonge vers l’avant (fig. 2). Les branches 
ant6ro-post6rieures des gonoductes possedent une paroi epithe- 
liale simple, compos6e de cellules ciliees, peu 61evees, prisma- 
tiques, h, noyaux rejetes 4 la base, contenu granuleux. Ces 
conduits sont entoures de nombreuses cellules glandulaires ? 
piriformes (glandes coquillieres), a contenu finement granu- 
leux et dont les canalieules d ? excr6tion s ? insinuent entre les 


Fig. 1-13. — Cpupes transversaleg successives, d'avant en arriere, 
de l’extremit6 posterieure, x 32.5. 

Fig. 14. — Coupe longitudinale du penis, x 100. 

Fig. 15. —- Coupe transversale de la paroi du corps, x 100. 

Fig. 16. — Coupe tangentielle de la paroi du corps, x 100. 
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cellules prismatiques (fig. 7, 8, 9). Au meme niveau, les deux^ 
glandes coquillieres se recourbent vers PintSrienr et chaque 
branche transversale vient s’unir dans une cavitd pr4cloacale, 
m6diane, impaire et courte, a gaine 6pith61iale cubique, simple, 
cilide (fig. 8). Apr&s un court trajet vers le haut, cette cavite 
pr6cloacale, tubulaire, se poursuit longitudinalement sous la 
face ventrale de rintestin terminal (fig. 10-11). Sur son trajet 
post6rieur, sa paroi montre des plis longitudinaux; elle est 
entour^e d’une forte couche de fibres musculaires ou les fibres 
circulaires sont pr6pond6rantes. Cet ensemble forme un organe 
allong6 qui, en avant de Torifice anal, se prolonge, au plafond 
de la cavite cloacale, comme un bulbe court, & base large 
(fig. 12, 14) et effile k Pextr6mit6. Cet organe bulbeux est 
entourd, comme dans une gaine, par un pli de la paroi cloacale 
(fig. 14). Etant donnd l’6tat de contraction des fibres muscu- 
laires chez ce sol^nogastre conserv6, il ne fait pas de doute 
que Porgane soit 6rectile et qu’il ne serve lors de la copulation 
dans laquelle il doit jouer le role d ? un v^ritable p6nis. L ? orifice 
g6nital se situe au centre de Pextremite p6niale. II n J existe 
pas de spicules copulateurs particuliers. 



Fig. 17. — Le morceau (extremite posterieure) de solenogastre 
ramene par le chalut, x 7. 

■pig, 18. — Reconstitution de Pextremite posterieure, x 22. 

La cavite cloacale (fig. 12-14), v6siculeuse, s’ouvre a Pext6- 
rieur par une fente m6diane, large. Tapissee par un 6pith61ium 
prismatique, simple a noyaux allong^s et disposSs en palissade, 
recouvert d 7 une mince pellicule, elle ne prSsente ni plis, ni 
lamelles branchiales. 
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Le coeur, r6gion 6paissie et contractile du sinus dorsal, tra- 
verse le p6ricarde sous la forme d ? un tube aplati. 

Les nerfs Iateraux et pedieux n 7 offrent rien de particulier. 
Vers la fin de leur trajet, ils se rapprochent du centre du corps. 

II existe (fig. 18) a) deux fortes commissures lat6ro-p6dieuses 
post^rieures, Tune situee en avant, l 7 autre au niveau du penis^ 
b) une forte commissure pedieuse transversale accol^e devant 
et sous le p6nis, c) deux fortes commissures transversales et 
paralleles entre les nerfs lat6raux passant l ? une & l J arriere du 
penis, entre celui-ci et le rectum, l’autre au-dessus du rectum. 

II existe un organe sensoriel dorsal identique a celui de Entono- 
menia atlantioa Leloup, 1948 (2). 

Bappoats et differbncbs. — Presentant une cuticule epaisse, 
perforee de spicules et de papilles cutanees, depourvu de bran- 
chies^ ce solenogastre appartient 4 la famille des PRONEO- 
MENIIDAE. 

La pr^sence d ? un p6nis bulbeux Pelimine de toutes les especes 
dScrites a Fheure actuelle. Dans le genre Neomenia Tullbkrg, 
1875, de la famille de NEOMENIIDAE Hfath, on trouve cepen- 
dant des especes qui possedent un organe copulateur erectile. 
Mais le specimen de la Stn. 44 ne montre pas le divertieule 
anterieur et ventral de la chambre cloacale que, chez Neomenia , 
J. Thiele (1894) (3) a appele « vagin »; en effet, le penis 
entoure de sa gaine se trouve dans la chambre cloacale meme. 

Ignorant la morphologie de sa partie anterieure, je ne puis 
ranger ce solenogastre bien caracterise dans aucun des genres 
connus. En attendant des recherches supplementaires sur 
des animaux complets, je place cet individu recueilli par 
V « Hirondelle » dans le genre, peut-£tre provisoire, de Mero- 
menia (juLepos = morceau) sous le nOm specifique de hirondellei. 

Hiagnose. — Meromenia hirondeilei g. nov. sp. nov. Partie 
posterieure; cylindrique; non parenee, Spicules aciculaires, 
papilles cutan6es. Un pli ventral. Gonoducte avec deux vesicules 
seminales, un r^ceptacle seminal et des glandes coquilli&res 
massives. Un organe precloacal. Un penis bulbeux; pas de spi-_ 
cules eopulateurs. Pas de branchies. Un organe sensoriel dorsal. 

Oc6an Atlantique, golfe de Gascogne. 

(2) Bull. Mus. r. Hist. nat. Belgique, XXIV, 37, 1948. 

(3) Zeits. Wiss. Zool., LVIII, 1894. 
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Abreviations employees pour les figures. 


e. g. per. 

: canal gono-pericardique. 

/ m. v. 

muscle ventral. 

cav. cl. 

: cavite cloacale. 

n. lat. 

nerf lateral. 

co. 

: cceur. 

n. p. 

nerf p£dieux. 

coe. i. 

: coecum intestinal. 

or. a. 

orifice anal. 

com. p. 

: commissure pedieuse. 

or. cl. 

orifice cloacal. 

com. p. 1. 

: commissure pedieuse- 

or. g. 

orifice genital. 


laterale. 

or. pcl. 

orifice preeloacal. 

com. sup. 

: commissure suprarectale. 

org. se. d. 

organe sensoriel dorsaL 

cr. sp. 

: creux laisse par un spi- 

ov. 

ovocyte. 


cule. 

pap. cut. 

papille cutanee. 

cut. 

: cuticule. 

pen. 

penis. 

ep. p. c. 

: epithelium de la paroi 

per. 

pericarde. 


du corps 

p. i. 

paroi intestinale.. 

f. cl. 

: fente cloacale. 

pl. V. 

pli vedtral. 

g- 

: gonade. 

r. 

rectum. 

gl. co. 

: glande coquilliere. 

rec. sem. 

receptaele seminal. 

gl. p. p. 

: glande pedieuse poste- 

s. 

sinus §anguin. 

• 

rieure. 

s. d. 

sinus dorsal. 

gon. 

: gonoducte. 

spe. 

spermatozoide. 

i. 

: intestin. 

ves. sem. 

vesicule seminale. 
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